La calcolatrice con «memoria» 
che ogni ufficio può permettersi 






CARATTERISTICHE 

1. Selettore decimali (0-6) 

2. Comando arrotondamento automatico e scarto 
decimali eccedenti 

3. Richiamo dalla memoria 

4. Tasto correzioni 

5. Tastiera a 10 tasti 

6. Tasto accumuli positivi 

7. Tasto accumuli negativi 

8. Tasto moltiplicazione 

9. Tasto divisione 

10. Tasto risultati positivi 

11. Tasto risultati negativi 

12. Interruttore 


REMINGTON RAI\D 

Questa meraviglia di una tecnologia avanzata ha 
12 cifre di capacità, elabora calcoli misti con le 
quattro operazioni ed ha una memoria. È così 
leggera e piatta che può trovare posto nella 
valigetta d'ufficio. 

La sua capacità di effettuare moltiplicazioni e 
divisioni a catena, un sistema decimale completo 
che consente arrotondamenti e scarto di decimali 
non significativi, la possibilità d’invertire i fattori, 
sono tutte caratteristiche che eliminano la 
necessità di reimpostare risultati intermedi. 

Il Mod. 1207 è un prodotto dotato delle più avanzate 
tecniche nel campo della micro-elettronica che 
consente alla Remington di offrire una 
calcolatrice più leggera, più piccola e ancora 
superiore rispetto ai modelli precedenti. 



• Memoria completamente indipendente 

• Visore a 12 cifre di facile lettura 

• Moltiplicazione — Divisione — Addizione — 
Sottrazione 

• Accumulo prodotti positivi o negativi 

• Accumulo quozienti positivi o negativi 

• Moltiplicazioni a catena 

• Divisioni a catena 

• Costante automatico 

• Arrotondamento decimali 

• Inversione fattori 

• Quadrato automatico ed elevazione a potenza 

• Moltiplicazione negativa 

• Saldo negativo 

• Calcoli misti 

• Sistema decimale fisso e flottante 


MODELLO 1207 
CALCOLATRICE 
ELETTRONICA 
DA TAVOLO 


SPECIFICHE 

Dimensioni: cm. 17,6 x 20,2 x 7,2 
Peso: Kg. 1,2 
Corrente: 240 V 
Consumo: 4,6 W 
Componenti: LSI, ROM, MOS-IC 


La superba nuova gamma di Calcolatrici Remington di 
cui il Mod. 1207 fa parte rappresenta un nuovo 
« standard » nelle attrezzature elettroniche d'ufficio. 

Le più avanzate tecniche nelle fabbricazioni di alta 
precisione, l’impiego di materiali di lunga durata e 
generazioni di esperienza quali « leader » nel campo 
delle attrezzature d’ufficio, culminano in una calcolatrice 
non uguagliata se si considera il rapporto 
prestazioni/costo. 


^SPERRY RAI\D 

REMINGTON RAI\D 

Dir. Gen. via Pola 9 - 20124 Milano 

Tel. 688.03.41/2/3/4/5-688.86.41/2/3/4/5 

Telex 31318 - Telegr. Remington - c.c. post. 3-12566 


Centro Grafico Linate MAS 672 -1/73 




















































